POSACK 


członek założyciel i dyr. Spół. Inżynierskiej, inż. hydrotechnik, członek szeregu towarzystw technicznych 
w Polsce, dług. działacz ludowy, b. poseł na Sejm Rzeczposp. ze stronnictwa P. S. L. Piast, członek zało- 
zyciel i członek Zarządu Głównego Związku Zawodowego Prac. Techn. w Polsce 


przeżywszy lat 62, po krótkiej a ciężkiej chorobie, zasnął w Panu dnia 27-go grudnia 1945 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi w sobotę dnia 29 bm. 
o godzinie 1°°° po południu, na który-to smutny obrzęd zaprasza 


Zarząd Spółdzielni Inżynierskiej 


w Krakowie 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ 


JANA WOLNEGO Drukarnia Związkowa w Krakowie, Mikołajska 13 
Kraków, pl. Szczepański L. 2. — Telefon 555-67 


